Work Order: 
hae 
Part Number: 


DART AEROSPACE LTD 


Description: Cable Guard 


ee eee | 
Inspection Dwg: D2916 Rev: D Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
lcs Tolerance eee Accept | Reject Method of Comments 
Dimension Pine Dimension Inspection 
1.75 +/-0.030 | 
21.38 +/-0.030 | 
1.000 +/-0.010 
17.375 wie +/-0.010 
T 0.70 +/-0.030 
F-F 0.78 +/-0.030 
0.95 +/-0.030 | 
© f 1284 +/-0.030 | 
14.65 +/-0.030 
16.47 +/-0.030 
18.28 +/-0.030 


0.080 +/-0.010 


c 


4 


SE | 
Measured by: | | | Audited by: Preliminary Approval: | 
Date: | | z Date: Date: | 


Date | Change Revised by | Approved 
4.01.12 | New Issue P/O D205-665-015 KJ/RF 
| Dimensions updated per Dwg Rev D KJ 


Rev updated KJ 
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